GEOMETRÍA 


TRONCO DE CILINDRO 
TRONCO DE PRISMA 


PLANA DE GEOMETRÍA 


Tronco de prisma y tronco de cilindro 


OBJETIVOS 


Conocer las características de un tronco de prisma y 
tronco de cilindro. 


Calcular la superficie y volumen del tronco 


cilindro y tronco de pirámide. 


Aplicar lo aprendido en los problemas tipo examen 
de admisión UNI. 
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CASOS FARTICULARES 


U Área de la superficie lateral 


A => áreas de las caras 
E laterales 


O Área de la superficie total 


áreas de 
Asr = As. + A las bases 


O Volumen del tronco de 
prisma 


G4, y Gz son los 
baricentros de las bases 
ABC y MNP. 
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- CASOS PARTICULARES 
L] Area de la superficie 
lateral 


Tep ` áreas de las caras 
d laterales 


U Área de la superficie 
total 


áreas de 
Asr = As. + M las bases 


U Volumen del tronco de 
prisma 


Se cumple: 


G4 y G> son los baricentros 


SARA (a) 
に と 
de las bases ABC y MNP. 


En un tronco de prisma triangular 
oblicuo, la longitud del segmento 
que une los baricentros de sus 
bases es 16cm. Calcule la 
longitud de la menor arista 
(en cm), si éstas están en razón 
de3,4y5. 


A) 4 B) 8 


D) 16 E) 48 


Ten en cuenta: 


En eltronco de prisma triangular, 
si G4 y Gz son los baricentros de 
las bases ABC y MNP, se cumple: 


Resolución: 


Piden 3k 


A 


Sean G4 y G son los 
baricentros de las bases 
ABC y MNP. 


Sabemos que: 


3k + 4k + 5k 


1 = 
B 6 cm 3 


—k 24cm 
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U TRONCO DE PRISMA CUADRANGULAR RECTO DE BASE LJ TRONCO DE PRISMA CUADRANGULAR OBLICUO DE BASE 
PARALELOGRÁMICA PARALELOGRÁMICA C' 
Se cumple: 


Se cumple: 


V = (As g)(00^) 
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O Área de la superficie lateral 
As, = TR(Gin a Jm) 


Base elíptica 


O Área de la superficie total 


áreas de 
Asr = Asi + D las bases 


U Volumen del tronco de 
cilindro 
+ 
V = nR? (e)= nR? (2) 


Un Generatriz menor 


gm: Generatriz mayor 


| TRONCO DE CILINDRO | 


Un tronco de cilindro es una porción de cilindro comprendido entre 
una de sus bases y un plano secante al sólido no paralelo a sus bases. 
OBSERVACIONES 


Uña cilíndrica 


て 2 


% Área de la sección 
semielíptica 
Sección | mrh(csca) 
jm 2 


% Volumen de la uña 
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TRONCO DE 
CILINDRO 


Base elíptica O Área de la superficie lateral 
As. = Ttr(gm + dm) 
O Área de la superficie total 


áreas de 
Asr = Agit » las bases 


U Volumen del tronco de prisma 


Sección recta 


Im „m 
2 


v -nr? (e)= nr? ( 


Jm: Generatriz menor 
gm: Generatriz mayor 


ACADEMIA 
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Resolución: 


Un vaso que tiene la forma de un Nos piden A película del agua 
cilindro circular recto cuyo diámetro 。 En AABC: 
mide 6 cm, contiene agua hasta cierta| IU Grafiquemos la 

E i AB = 2/13 


altura. Se inclina el vaso justo hasta situación del vaso 
gue el agua llegue al borde, en ese en la inclinación. 
instante el borde opuesto del agua se 
ha alejado del borde del vaso 4 cm. 
Determine e área (en cm?) de la 
película que se ha formado por la 
inclinación. 


A) nv 13 B) 21713 |C) 3zV13 
D) 4113 E) 51V13 


Longitud del eje mayor 


* Además, tener en cuenta 
que la longitud del 
semieje menor de la 
región elíptica es igual al 
radio del círculo de la 
base. 


semieje menor — 3 
RECUERDA: 


O Área de una región elíptica: 


(región elíptica) 
CD:Eje menor 
AB:Eje mayor 


Centro de 
la elipse Clave (c) 


s A película deagua — 3v 137 
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GRACIAS 


SÍGUENOS: (f) 


